
LES ROSES 


ROSA BIFERA YARIEGATA. 

R. germiriibus infundibulifórmibus pedunculisque hispido-glan 
dulosis; foliolis margine pubescentibus, glandulosis y maculato 
variegatis. (N.) 

LA QUATRE SAISONS, 



( a feuilles panachées . ) 

DESCRIPTION. 

Les branches de cet arbrisseau sont armées d’un assez grand 
nombre daiguillons inégaux, les uns droits, les autres recour- 
bés. Les feuilles se composent de folióles presque rondes, á 
dentelure égale, légérement tomenteuses en-dessous et en leur 
bord: leur surface est panachée de taches inégales, jaunátres, 
disposées sans ordre. Le pétiole qui les supporte est hispide, 
garni de plusieurs petits aiguillons trés-aigus : á sa base, sont 
des stipules bifides, á bordure denticulée. Les fleurs, tres-odo¬ 
rantes, presque pleines, terminales, se réunissent en corymbe 
redressé á Fextrémité des rameaux. Les divisions du limbe , 
trois pinnatiíides et deux simples, sont glanduleuses et ciliées 
sur les bords. Corolle de moyenne dimensión, composée de 
cinq á six rangs de pétales, semblables á ceux de toutes les 
Roses du groupe des Biferce dont nous avons deja eu Foccasion 
de parler plusieurs fois. Fruits ellipsoides, et rouges á la maturité. 
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